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¿Pero por que se 


¡OS 
Bueno todo comenzo cuando el 28 de juni 


de 1914 fue asesinado el anchiduque 
Fransisco Fernando henedeno al 


¿COMO S¿eEPMINO? 


La querra terminó el 11 de noviembne 
de 1918. 


Añanzas de la 


Guerra. 


La Tripe Entente 


Estas son casi las únicas fotos de Los 


: Cañón 37mmn o ametralladora 


Armamento: 2 cañones de 57mm y U 
ametralladonas Hotchkiss 


Motor: 2x Daimben-Benz - 200 hp. 
Cuktonomia: 80 km 
Armamento: Cañón 57mm y 6 ametralladonas 


Uniformes de lOs 


soldados 


nada menos que 65 millones de 
combatientes alnededon de todo el mundo. 
De todos esos millones munienon cenca de 12 
nunca se habian alcanzado, y menos en 
en masa. 


Los uniformes de la Gran Guerra eran muy 
difenentes a los que en la actualidad se usan 
las fuercas armadas. Hoy los solados 
nado pesados, En los años de la 
E oda no olas im sino en 
todas las épocas del año, Daba igual si hacia. 
calon o fnio: 


dr logs lara sobr 


alos soldados, paro ra barata y de 
fabricación rápido. 


Armas de la 


Guerra 
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Fotos de la 


Guerra 


Un poco perturbadoras. 
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Gracias por su 
a ención!! 
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